Mer inz. KAZIMIERZ 


DZIKOW SKI 


st. inżynier inwestycji Rejonu Przemysłu Leśnego w Krakowie 


przeżywszy lat 31, zmarł dnia 26 sierpnia 1956 r. 


Wyprewadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w środę dnia 29-go bm. o godzinie 16, 
na który-to smutny obrzęd zapraszają w głębokim żalu pogrążeni: 

Żona, rodzice i rodzeństwo. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostane w 


RZEMIESLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY i FRACOW. POGRZEBOWYCH Drukarnia Związkowa. Krakow, ul. Mikołajska 13 
I 2 (o. W 4030 - - 27. 8. 1956 — M-7-7011 — 25 - druk Bl V kl 70 gr 


Kraków. plac Szcz 


